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Communique officiel publie a Tissue de la 5460 e seance 
(privee) du Conseil de securite 

Tenue a huis clos au Siege, a New York, 
le mercredi 14 juin 2006, a 15 h 45 

Conformement a l’article 55 du Reglement interieur provisoire du Conseil de 
securite, le communique ci-apres a ete publie par les soins du Secretaire general en 
lieu et place d’un proces-verbal de seance : 

«A sa 5460 e seance, tenue a huis clos le 14 juin 2006, le Conseil de 
securite a examine la question intitulee “Rapports du Secretaire general sur le 
Soudan”. 

Comme suite a la decision prise a la 5459 e seance, tenue plus tot le meme 
jour, le President, agissant en vertu de l’article 39 du Reglement interieur 
provisoire du Conseil, a invite le Procureur de la Cour penale internationale, 
M. Luis Moreno-Ocampo. 

Les membres du Conseil et M. Luis Moreno-Ocampo ont precede a un 
echange de vues. » 
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